OSTERSUNDSGATA 



Nr. h Klasse - 

6 

7 

8 c 

9 G 

10 c 

11 C 

12 C 
1^ C 
16 C 
18 G 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Øs ter sunds gt. nr- k 


i 

, — — 


Eier 1970 Trondheim kommune 

Takst kr, 000 Areal tomt h 59 ™! bygninger 

- 

Bruk Bolig 




Oppfort 1S92 tidligst senest 


omkring 


KJ£NT 

Siste brann Tidligere branner 


ftNTAET 


Byggherre 
Arkitekt 


Op pr. bruk 


Plenty pe 




Hovedmål 


Etasjer 


Grunnmur Pusset stein. Hel* 

Vegger Tømmer, Liggende faspanel. 


Kjeller 

Delvis . 


Tak Valmtak, skifer» 




Eksteriør Som nr. 6. 




In ter i er 




Gårdsplass, Grus, ustelt. 

Uthus Bakhus i to etasjer. Som forhus. Bebodd* Dårlig. 


Ombygging 1 89 1 Nybygg anmeldt. 

195^ Forandring. 
1959 wc innredet. 




Tegninger, oppmålinger 




Ønskelige forandringer 




Omgivelser 


• 


Positive. 




Vedlikeholdstilstand C 
Antikvarisk tilstand C 
Arkitekt ur vurdering C 
Miljøvurdering B 




Prioritering - 




Dato 1 * 7 • 7 5 
Sign J*T* 



Gate 


05 ter stunds gate 


nr. h 




Eldre bilder 


Foto 


/ 


Litteratur 




- 


■ 










Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 



Kultur-, personalhistorie 






Reguleringsplan 






TM hinder 






for bevaring? 






Fremtidige plener 




h 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 


F 

Bebyggelse 


_ . j» 
Gate Østersunds et. nr.o 

Betegnelse 




Eier 1970 Trondheim kommune 

Takst kr, 60 000 Areal tomt kb 5 m* bygninger 

Bruk Boli£ 




Oooført 18Q^ tldliast senest 


omkrina 


KjLNT 

Siste brann Tidligere branner 




Byggherre 
Arkitekt 


Oppr. bruk 


i Plantype 




Hovedmål 


Etasjer 2 


Grunnmur Pusset stem. hel. 

Vegger Tømmer» Liggende faspanel. 


Kjeller 

Delvis. 


Tak Valmtak. Skifer. 




Eksteriør Enkelt 7 880-Preg. 




In terier 




Gårdsplass, Grus . Heller. Ustelt . 

Uthus Bakhus i to etg. Som forhus. 


Bebodd» Bra. 


Ombygging 1893 Nybygg anmeldt. 

19^5 Kobtahus oppført. 
1958 Forandring. 




Tegninger, oppmålinger 

1 




Ønskelige forandringer 




Omgivelser 

Positive. 


p 


vedlikeholdstilstand 0 
Antikvarisk tilstand C 
Arkitektur vurdering 
Miljøvurdering B 




Prioritering - 




Dato 1*7*75 
S ' 9n J.T. 



Gat© 



Østersunds gt. nr 6 



Eldre bilder 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
TH hinder 
for bevaring? 



Fremtidige plener 



Foto 



ii. 



e 





■ 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



Bebyggelse 



Gate 

oei^g neise 


Østersunds gate nr. 7 


■ 


Eier 1970 
Takst kr. 

Bruk 


e 

Trondheim kommune 

60 000 Areal tomt 6/8 m! bygninger 

Bolig 


m' 


Oppført 


tidligst senest 


omkring 


KJEMT 

Siste brann TkJligere branner 


A Hl Al T 


Byggherre 
Arkitekt 


• 


Oppr. bruk 


Plantype 






Hovedmål 




Etasjer 2 


Grunnmur 
Vegger 


Pusset stein. Sprukket* 
Tømmer. Liggende faspanel* 


Kjeller 


Tak 


Valmtak. Skifer* 


uiLCi ei neie 11 u. 0 i> . 


Eksteriør 


Erik . 1 •• , 




Interiør 






Gårdsplass, 
Uthus 


Grus* ustelt. 

Bakhus i Z etg. S • forhus . Bebodd. Dårlig, 


Ombygging 


1891 Nybygg anmeldt. 

1^01 Fisk og grønnsåpt salg. 




Tegninger, 


oppmålinger 





ønskelige forandringer 



Omgivelser 



Po sit i ve . 



Vedlikeholdstilstand 
Antikvarisk tilstand C 
Ark itektur vurdering 
Miljøvurdering 

Prioritering - 



Dato 
Sign 



1.7.75 

J.T. 



Gate 



Østersunds gate nr. 7 



Eldre bilder 



Foto 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent /revet 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
TH hinder 
tor bevaring? 



Fremtidige planer 




I 



ANM l\V AH lb l\ Kcljloi tn r U H 1 nUNUfltlM 




Gate Øs ter sunds gate nr. 8 

Betegnelse 




Eiert970 Trondheim kommune 

Takst kr, 1OGDO0 Areal tomt 709 m* bygninger 
Bruk Bolig 




Oppført 1898 tidligst senest 


omkring 


KJEKT 

Siste brann Tidligere branner 


ANTATT 


Byqqherre 
Arkitekt 


Oppr. bruk 


Plan type 




novearna i 


etasjer p 


Grunnmur Pusset s t ein f hel. 

Vegger Tømmer, liggende f aspanel 


Kieller 


Tak Valmtak, skifer 
Kobbhus. 


Under hele huset 


Eksteriør Enkelt 1 880-preg m. løvsagarbeider under hor. bånd. 



Interiør 

Gårdsplass, Heller, ustelt. 
u y tntJS Bakhus i to et. Som forhus. Bebodd. Bra, 

Ombygging 

1898 Nybygg anmeldt 
1 93^ Kobbhus oppført 



Tegninger, oppmålinger 







1 

Ønskelige forandringer 




Omgivelser 

Positive 


■ 

- 


Vedlikeholdstilstand B 
Antikvarisk tilstand C 
Arkitakturvurdering C 
Miljøvurdering B 




Prioritering G 




Dato 1.7. 1 975 
Sign 



Gate Øs ter sunds gate 


nr 8 


Eldre bilder 


FotO 


• 




Litteratur 

i 

■ 



KMder 



Tidligere bygning 
brent /rev et 

Kultur-, pers an dl hi storte 



Reguleringsplan 

Til hinder 

■ 

for bevaring? 
Fremtidige planer 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate 

fl jtt A fl n f* i ga 


Østersunds gate 


nr. 9 


1 


Eler 1970 
Takst kr. 
Bruk 


Vold, Wxlhelra 

60 000 Areal tomt 597 m! 

Bolig 


« . , 

bygninger 




Oppført 


1899 tidligst 


senest 


omkring 


KJENT 

Siste brann Tidligere branner 




ANTATT 


Byggherre 
Arkitekt 






" 

Oppr. bruk 


Plan type 
Hovedmål 






Etasjer ^ 


Grunnmur 
Vegger 

Tak 


Pusset stein, hel* 
Tømmer, liggende f asp 

Va lm tak, skifer 


tanel* 


Kjeller 

Under hele huset» 


Eksteriør 


Som nr* 11 






Inter i er 

Gårdsplass 
Uthus 


1 Som nr ■ 11. 






Ombygging 


I893 Nybygg anmeldt 
1969 W # C. innredet. 






Tagninger, 


oppmålinger 












Ønskelige forandringer 








Omgivelser 

Positive 




■ 




Vediikeholdslilstand B 
Antikvarisk tilstand C 
Arkitekturvurdering C 
Miljøvurdering B 

Prioritering C 




■ 




Dato 1 .7. 1975 

Sign J.T. | 



Gate Østersund© gate 



nr. 



Eldre bilder 



Foto 



Litteratur 



■ 



Kilder 



Tidligere bygning 
farent/revet 

Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 

Fremtidige planer 




■ 



■ 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



Gate Østersunds gate nr . 10 

Betegnelse 

Eier 1970 Trondheim kommune 

Takst kr 70 000 Areal tomt h$8 m l bygninger rn' 

Bruk Bolig 



Oppført 1 899 tidligst senest omkring 



KJENT 

Siste brann Tidligere branner 




AH TÅTT 

i 


Byggherre 
Arkitekt 






Oppr F bruk 


Plenty pe 








Hovedmål 






Etasjer ^ 


Grunnmur 
Vegger 


Pusset stein, hel. 
Tømmer, liggende faspar 


lei. 


Kjeller 

Under hele huset. 


Tak 


Valmtak, skifer. 






Eksteriør 


Som nr . 1 Z 






Interiør 








Gårdsplass, 
Uthus 


Som nr* 12 






Ombygging 


I898 Nybygg anmeldt 







Tegninger, oppmålinger 



Bebyggelse 





ønskelige forandringer 


- 


Omgivelser 

Positive 




VedNkeholdstilstand g 
Antikvarisk tilstand Q 
A rk i tektu r vu rderl ng C 
Miljøvurdering B 


■ 

- 


Prioritering Q 




Dato 1*7*1 975 i 
Sign J*T. 



Gate Østersunds gat© 



nr. 



To 



I * 



Eldre bilder 



Foto 



Litteratur 



KMder 



Tid Ug ere bygning 
brent /revet 



Kultur- personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 



Fremtidige planer 




ANTIKVARISK REGISTER FOB TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Østersundsgate nr. 1 1 

A At A-n nal » 




i; 

Eier 1970 Arø, Ande T 3 

Takst kr. 50 000 Areal tomt Kk3*\ bygninger 
Bruk Bolig 


m> 


Oppfart 1899 tidligst senest 


omkring 


KJEMT 

Siste brann Tidligere branner 


*HT*TT 


Byggherre 

Arkitekt 
Kim iwi 


Oppr. bruk 


P la 0 type 




Hovedmål 


Etasjer *j 


Grunnmur Pusset stein, hel. 

Vegger Tømmer. Liggende faspanel. 

Tak Valmtak, skifer. 


Kjeller 

Under hele huset. 


Eksteriør 1880-preg m, hor. bånd under vinduer. 


Interiør 




Gårdsplass, Gr us, ustelt. 

Uthus Bakhus i to et. S. forhus. Bebodd. Dårlig. 


Ombyggmg Nybygg annleldt 

1958 W.C. innredet. 




- 




Tegninger, oppmålinger 




Ønskelige forandringer 


■ 


Omgivelser 




Positive 




Vedlikeholdstilstand B 
Antikvarisk tilstand C 
Ark I tekt urvu rderi ng C 
Miljøvurdering B 




Prioritering C 




Dato 1.7.1975 
Sign J.T. 



Gate ter sands gate 


nr. H 




Eldre bilder 


Foto 


- 


Litt tri tur 






4 







Kilder 



Tidligere bygning 
brent revet 

Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 

Fremtidig* plener 




■ 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate 

Betegnelse 


Øs ter sunds gat© nr, 12 


■ 




Eier 1970 
Takst kr. 
Bruk 


A/S Bolxgselskapet 1957 

60 ooo Areal tomt 70/ m! bygninger 

Bolig 


rn* 




Oppfort 


18 99 tidligst senest 


omkring 




KJEMT 

Siste brann Tidligere branner 


AWUTl 




Byggherre 
Arkitekt 




Oppr. bruk 




Plen type 








Hovedmål 




Etasjer 3 




Grunnmur 
Vegger 


Pusset stein, hel. 

Tømmer. Liggende faspanel, 


Kjeller 

Under hele huset 




Tak 


Valmtak, skifer. 






Eksteriør 


Som nr* 1 1 






Interiør 








Gårdsplass, 
Uthus 


Heller, ustelt* 

Bakhus i to et. S, forhus* Bebodd. Bra, 




Ombygging 










1077 J>v wyG5 aniu eiux 


* 




Teaninaer 


oppmålinger 










Ønskelige forandringer 






Omgivelser 








Positive 








Vedlikeholdstilsland B 
Antikvarisk tilstand C 
Arkitekturvurdering C 
Miljøvurdering B 








Prioritering Q 








D.to 1.7.1975 
Sign J,T * 





Gate Østersunds gate 



nr. 1 2 




Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
TH hinder 
for bevaring? 



Fremtidige planer 




■ 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate 

Betegnelse 


Øs ter sunds gate n r, 1^ 






Eier 1970 
Takst kr. 
Bruk 


Figro vareforsyning 

90 000 Areal tomt 657m* bygninger 

Bolig, forre tning . 






Oppfort 


1 899 

tidligst senest 


omkring 




HJEHT 

Siste brann Tidligere branner 


ANTATT 


Byggherre 
Arkitekt 




Oppr bruk 




Plantype 




+ 




Hovedmål 




Etasjer 2 




Grunnmur 
Vegger 


Pusset stein, sprukket» 
Tømmer, liggende faspanel, 


Kjeller 

Under hele 


huset. 


Tak 


Valmtak, skifer, kobbhus. 






Eksteriør 


1880-preg m. markert overbord, Inng. dører m* 


søyleomr . 


Interiør 








Gårdsplass, 
Uthus 


Heller, bra. 

Bakhus i to et* Som forhus. 


Bebodd. Bra. 




Ombygging 


1898 Nybygg anmeldt 
1935 Kobbhus oppført 
1963 W. C. innredet. 






Tegninger, oppmålinger 

■ 






Ønskelige forandringer 






Omgivelser 

Positive 






VedlikeholdsUfstand B 
Antikvarisk tilstand C 
Arkitekturvurdering C 
Miljovurdering B 








Priori*ering 0 








Dato 1.7. 1975 
Sign J.T* 



Gate Øs ter sunds gate 



nr. 



Th 



Eldre bilder 



Foto 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent /revet 

- 

Kultur- personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 



Fremtidige planer 



ANTIKVARISK REGISTER FOfl TRONDHEIM Bebyggelse 



Gat* Østersunds gate nr 1 6 
Betegnelse 


Ei8r1970 Nielsen Svenn 

Takst kr. 65 000 Areal tomt 4?7m a , bygninger 

Bruk . . 

Rnl i g 


m a 


Oppført 189^ tidligst senest 


omkring 


KjENt 

ijsie urenn lia ligere ora nner 


AM TATT 


Byggherre 
Arkitekt 


Oppr. bruk 


Plantype 




Hovedmål 


E tasle r 2 


Grunnmur p usse t stein, hel. 

Vegger Tømmer, liggende faspanel, 

Tak Va lm tak, skifer. 


Kjeller 

Under hele huset. 


Ekstener T-post vinduer i grupper m. flat prof. omr. Overbord på 
konsoller m. fort, under, Løvsagarb, på hor. bånd, Inng.dør 
m. søyleomr. 

Interiør 


Gårdsplass, Grus , ustelt. 

Uthus Bakgård i to et. Som forhus, b 


►ebodd, bra. 


Ombygging 

I899 Nybygg anmeldt 


Tegninger, oppmålinger 




Ønskelige forandringer 




Omgivelser 

Positive 




— B 

VedJikeholdstilstand 

Antikvarisk tilstand C 

Arkrtekturvurdering B 

Miljøvurdering B 




Prioritering C 




Deto 1.7*1975 
Sign J«T« 



Gate Øs ter sunds gate 


nr 1 f) ! 


Eldre bilder 


Foto 


Litteratur 

■ 


Kilder 


Tidljgere bygning 




brent/revet 





Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 



Fremtidige planer 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Øs ter sunds gate nr. 18 
Betegnelse 


Eier 1970 Trondheim kommune 

Takst kr. 85 000 Areal tomt 7 1 6o* bygninger 

Bruk Bolig 




ODDført ^899 tldllaiit cAfiAqt 


omkrina 

\j i 1 1 i\ r ii 1 y. 


kji ti - 

Støte brann Tidligere branner 


ANT Ml 


Byggherre 
Arkitekt 


Oppr. bruk 


Pfantype 




Hovedmål 


Etasjer 2 


Grunnmur Pusset stein, hel. 

Vegger Tømmer, liggende f aspanel . 

Tak Valmtak, skifer, kobbhus. 


Kjeller 

Under hele huset 


Eksteriør Enkel T880 preg m. utskårne fe 

v- 


>lt under vinduer i 2« et* 


Interiør 




Gårdsplass GrUS ' beton ^* US telt. 

Uthus Bakhus i to et* S, forhus* Delv, bebodd. Bra* 


Ombygging 

1899 Nybygg anmeldt 
1922 Skur av tre 
1927 Fiskeutsalg 

1931 Flatbrødbakeri ' 
1938 Kobbhus oppført 
19^5 Verksted i kjeller 
1956 VG innstallert 


Tegninger, oppmålinger 




Ønskelige f 0 ra ndringer 




Omgivelser 

Positive 




VedNkehøldstilstand B 
Antikvarisk tilstand C 
Arkitekturvurdering C 
Miljøvurdering B 




Prioritering C 




Dato 1-7. 1975 
Sign J-T* 



Gate Østersunds gate 



nr. 18 



Eldre bilder 



Foto 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 



Ku Kur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Tit hinder 
for bevaring? 



Fremtidige planer 





